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SONUÇ ALINDI. 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 14 Mayıs 2011 


FARAVGA DA 3.KUYUDAN DA OLUMLU SONUÇ ALINDI. 


İlçemize çevreleyen ve yıllardır su sıkıntısı nedeniyle atıl durumda 
Faravga'daki arazide yapılan sondaj çalışmalarından olumlu sonuç alınmaya 
devam ediliyor. 

Taşova Merkez Sulama Kooperatifi” ince devam ettirilen çalışmalar 
çerçevesinde,Devlet Su İşleri ;Samsun Bölge Müdürlüğü iş makinelerinin 
üçüncü sondaj faaliyetlerinde 140 metre derinlikte su bulundu. 

Özel İdare ve Devlet Su İşleri”nce çıkan suyun ölçüm ve değerlendirmeleri 

önümüzdeki günlerde yapılacak.olup,Kaymakamlık,Özel İdare ve Sulama 
Kooperatifi girişimi ile Faravgadaki arazide buluna taşların toplanması için 


“Taş toplama makinesi” alınarak arazinin değerlendirileceği öğrenildi. 
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